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Objectifs pedagogiques 


1 er objectif: 

ConnaTtre les bases de la semiologie electrophysiologique. 

2® me objectif: 

ConnaTtre la notion de vecteur cardiaque. 

3® me objectif: 

Connaitre la definition de I’electrocardiogramme. 

4® me objectif: 

ConnaTtre I’agencement des electrodes pour former les derivations selon le plan 
frontal et horizontal. 

5® me objectif: 

ConnaTtre la definition de toutes les derivations. 

6® me objectif: 

ConnaTtre la definition des derivations. 

7® me objectif: 

Savoir realiser un trace electrocardiographique. 

8 eme objectif: 

ConnaTtre I’aspect normal de toutes les deflexions (morphologie, amplitude, duree, 
axe). 

9® me objectif: 

ConnaTtre le trace normal de I’electrocardiogramme. 

10 dme objectif: 

ConnaTtre le plan d’interpretation d’un electrocardiogramme normal. 

11 eme objectif: 

S’entrainer a interpreter un electrocardiogramme normal. 


Plan du cours 

1. Definition. 

2. Rappel de la semiologie electrophysiologique. 

3. Bases physiques de I’electrocardiographie. 

4. Realisation de I’electrocardiogramme. 

5. Les derivations. 
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6. Les deflexions, le trace. 

7. Enregistrement des derivations precordiales. 

8. La mesure de la frequence cardiaque 

9. L’axe electrique moyen du coeur. 

10. Calcul de I’axe de depolarisation ventriculaire ou axe de QRS. 

11. Les indices. 

12. L’electrocardiogramme normal de I’enfant. 

13. L’electrocardiogramme normal du sujet age. 

14. Interpretation de I’electrocardiogramme. 

15. Exercice pratique d’interpretation d’un electrocardiogramme normal. 

16. Bibliographie. 


1. DEFINITION i 

L’electrocardiogramme de surface est un trace scalaire en fonction du temps de la 
depolarisation et de la repolarisation des cellules myocardiques transmises a la surface du 
corps et recueillies par des electrodes placees selon un ordre universel. C’est un examen 
systematique en cardiologie. 

2. RAPPEL PE LA SEMIOLOGIE ELECTROPHYSIOLOGIQUE ; 


2-1 Electrophysiologie cellulaire 

Le muscle myocardique comporte des cellules qui initient et propagent I’excitation : les 
cellules nodales et les cellules qui repondent a I’excitation par une contraction : les 
cardiomyocytes. 

L’activite electrique cardiaque cellulaire est a I’origine de la contraction myocardique. On 
parle de couplage excitation-contraction (couplage E-C). 

L’activite electrique des cellules cardiaques a I’echelle cellulaire est connue grace a la 
technique des microelectrodes. 

Comme la cellule nerveuse, la cellule cardiaque est polarisee au repos :si on place 2 
microelectrodes I’une a la surface et I’autre a I’interieur d’une fibre cardiaque, on enregistre 
une difference de potentiel transmembranaire (ddp) (Fig. 1). 

2-1-1 Activation et repolarisation cellulaire : 

Comme la cellule nerveuse, la cellule cardiaque est polarisee au repos si on place 2 
microelectrodes I’une a la surface et I’autre a I’interieur d’une fibre cardiaque, on enregistre 
une difference de potentiel transmembranaire (ddp). 

Au repos, c’est-a-dire a I'etat basal, une fibre myocardique est dite "polarisee" lorsque la face 
interne de la membrane cellulaire est tapissee de charges electriques negatives et la face 
externe de charges electriques positives, de sorte qu'une microelectrode transpergant cette 
membrane recueille un potentiel negatif de I'ordre de -90 mV. 
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Fig.1 : Polarisation d'une cellule cardiaque au repos. 


Lorsque cette fibre myocardique est stimulee, des mouvements ioniques se produisent de 
part et d'autre de la membrane cellulaire (Fig.2). Les charges negatives internes sont 
remplacees par des charges positives : le potentiel intracellulaire passe brusquement de - 
90mV a +20 mV, la cellule est dite "depolarisee" et notre microelectrode enregistre cette 
montee rapide du voltage. 
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Fig.2 : Depolarisation d'une cellule cardiaque 

Ensuite des mouvements ioniques en sens inverse vont progressivement restaurer I'etat de 
depart: c'est le processus de "repolarisation" qui va ramener le potentiel intracellulaire a sa 
valeur initiale. 

2-1-2 Les flux ioniques : le potentiel d’action (1) (Fig.3): 

Au repos, les differences de concentration des ions trans-membranaires tendent a entrainer 
des mouvements passifs qui s’effectuent dans le sens des gradients, c’est a dire un flux 
entrant dans la cellule de Na+ et Ca++ (a plus forte concentration extra-cellulaire) et un 
courant sortant vers le milieu extra-cellulaire de K+ (concentration intra-cellulaire plus 
elevee). Ce niveau de potentiel de repos se situe aux alentours de - 90mv pour les cellules 
myocardiques contractiles et aux environ de -60mv pour les cellules automatiques nodales 

(fig-i)- 

Au moment de I’excitation, a des phases definies de la systole, la permeabilite aux ions est 
augmentee (activation de leur conductance) ce qui accroit les mouvements passifs 
aboutissant a un gain en Na+ et Ca++ intra-cellulaire et a un appauvrissement en K+ de la 
cellule. 

La depolarisation cellulaire correspond a une predominance des courants entrant (Na+ et 
Ca++) sur le courant sortant potassique et la repolarisation a I’inactivation des courants 
entrants sodiques et calcique et a la predominance du courant sortant potassique. Les 
mouvements sont fonction du voltage (niveau de membrane) et du temps. 

La phase « 0 » : phase de depolarisation brusque : 

Elle correspond a une stimulation qui provoque I’ouverture des canaux a sodium. Les ions 
Na + traversent de fagon passive et massive ces canaux, et penetrent dans la cellule (courant 
entrant et massif de sodium). La face externe de la membrane devient alors electronegative, 
et la face interne devient electropositive. Cette phase « 0 » est responsable de la partie 
ascendante et tres breve du potentiel d’action des fibres a potentiel de repos eleve c’est-a- 
dire des fibres a reponse rapide (fig. 3). 

La phase « 1 » : phase de repolarisation initiale ou overshoot: 

C'est la portion transitoirement positive du potentiel d'action (c'est-a-dire au-dessus de 0 
mV). Elle est breve et peu ample et due a la fermeture du canal sodique et I’entree d’ions Cl" 
chlorures. 

La phase « 2 » : phase de depolarisation maintenue (plateau de depolarisation): 

Elle est due a I’entree d’ions Ca ++ par le canal calcique lent et maintient I’etat de 
depolarisation de la cellule. Les ions Ca ++ entrees interviennent dans le couplage excitation- 
contraction. 
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La phase « 3 » : phase de repolarisation terminate : 

Elle correspond a une sortie tardive de K+ pour compenser I'entree de Na + Les canaux a 
sodium se ferment, done le sodium ne rentre plus. C’est la phase de repolarisation qui 
correspond a la periode ou la fibre recupere son excitabilite. Pendant I’hyperpolarisation qui 
suit la repolarisation, les canaux a potassium restent ouverts. Les ions K + continuent a sortir 
de la cellule. La face externe de la membrane devient alors hyperpositive, et la face interne 
devient hypernegative. 

Enfin, en dernier, la pompe a Na+ et K+ interviendra pour expulser le Na+ hors de la cellule 
et assurer la rentree de K+ dans le milieu intra-cellulaire. L’equilibre ionique est retabli et la 
cellule est apte a etre depolarisee de nouveau. 

Cette etape necessite de I'energie, obtenue par I'hydrolyse de I'ATP, qui est la forme de 
stockage de I'energie cellulaire. 

La phase 4 : phase de potentiel de repos ou diastole electrique. 

Lors de cette phase, le potentiel membranaire de repos des cellules non automatiques 
(fibres auriculaires et ventriculaires) reste stable par contre celui des cellules automatiques 
(cellules du tissu nodal) presente une depolarisation lente spontanee et progressive(ddl) a 
I’origine de leur activite automatique . 




250 mi 


Fig.3 : Aspect du potentiel d'action d’une cellule myocardique commune enregistre 

par une microelectrode intracellulaire. 

0 : Phase de depolarisation brusque. 

1 : Phase de repolarisation initiale ou overshoot. 

2 : Phase de depolarisation maintenue (plateau de depolarisation). 

3 : Phase de repolarisation terminale. 

4 : Phase de potentiel de repos ou diastole electrique. 
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TP : la ligne pointillee represente le potentiel-seuil. C’est a partir de ce niveau de potentiel 
d’action que se produit une brusque modification de la permeabilite de la membrane 
cellulaire vis-a-vis des courants ioniques. A partir de ce niveau se declenche le potentiel 
d'action selon la loi du tout ou rien. 



Fig.4 : Mecanismes cellulaires de I’automatisme cardiaque d’une cellule nodale. 

Les cellules nodales sont caracterisees par I’absence de potentiel de repos stable qui se 
situe aux alentours de - 60mV. Apres chaque potentiel d’action, la membrane se depolarise 
spontanement en phase 4. Quand le seuil d’excitation est atteint vers 40mv, un nouveau 
potentiel d’action est declenche. Ces cellules sont dites auto-excitables (Fig.4). 


2-2 Activation cardiaque : 

L’activation donne lieu a un courant qui va des cellules activees aux cellules au repos. Le 
sens de I’activation et le sens du courant sont identiques. L’activation est un dipole a tete 
positive et qui parcourt la fibre myocardique d’un bout a I’autre (Fig.5). 

Un dipole est constitue par deux charges electriques de signes contraires (+ et -). Le dipole a 
un sens, une orientation et une grandeur. II peut done etre represente par un vecteur. 
L’activation, phenomene relativement rapide, donne lieu a des differences de potentiel qui 
s’inscrivent comme une deflexion breve correspondant au complexe QRS sur 
I’electrocardiogramme. 

La repolarisation donne lieu a un courant qui va des cellules encore activees aux cellules 
deja repolarisees. Le sens de la repolarisation et celui du courant sont opposes. La 
repolarisation peut etre consideree comme un dipole qui avance avec la negativite en tete. 
La repolarisation, phenomene relativement lent, donne lieu a des differences de potentiel qui 
s’inscrivent comme une deflexion large correspondant a I’onde T sur I’electrocardiogramme. 

2-1-4 Les vecteurs cardiaques : 

Notion de dipole electrique : 

Le dipole est un ensemble de charges electriques egales et de signe contraire 
(+q et -q) separees par une distance d (Fig.6). 
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Fig.5 : Dipole a tete positive laissant derriere lui des charges negatives. 
La cellule sera entierement depolarisee. 



Fig.6 : Un dipole peut etre represente par un vecteur V caracterise par : 

- son origine : point O situe au centre de +q et -q (potentiel nul) 

- sa direction : droite joignant +q et -q 

- son orientation : de -q vers +q (tete positive) 

- son amplitude : proportionnelle au moment du dipole 

Les deflexions: 

Lorsqu’une fibre est plongee dans un milieu conducteur au moment de son activation, on 
observe une distribution du potentiel qui est semblable a celle d’un dipole. 

- Le pole positif en avant de I’onde de depolarisation. 

- Le pole negatif en arriere de I’onde de depolarisation. 
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Pendant la repolarisation, I’orientation est inverse. 


L’activite electrique du dipole peut se representer par un vecteur caracterise par sa direction, 
son sens et son amplitude. 

Si on place les electrodes exploratrices dans le milieu conducteur, pres de la cellule activee: 
Celles placees sur I’axe electrique du dipole, correspondant a la direction de I’onde 
d’activation, enregistrent. 

Line deflexion est + si elle voit venir le vecteur de depolarisation (excitation) 

Line deflexion est - si elle voit partir le vecteur de depolarisation (excitation) 

Celles placees en dehors de cet axe enregistrent d’abord une positivite puisqu’elles voient 
venir le pole + du dipole puis une negativite (Fig.7, Fig.8, Fig.9). 



Dipole a tete positive se 
dirigeant vers une 
electrode positive 



fuyant une electrode 
positive 



L’electrode positive 
enregistre une deflexion 
positive 


L’electrode positive 
enregistre une deflexion 
negative 


A B 

—►+-► + 

O 



L’electrode positive voit 
arriver vers elle un 1 er 
dipole a tete positive A, 
elle enregistre une 1 dre 
deflexion positive A, 
ensuite elle voit fuir un 
dipole a tete negative B, 
elle enregistre une 2® me 
deflexion negative. 


Fig.7 : Differents types 
des dipoles par rapport 


d’enregistrement en fonction de la direction et de la polarite 
a I’electrode exploratrive. 
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Cellule myocardique 
commune 



Electrode positive 



Dipole de depolarisation 
a tete positive se dirigeant vers 
une electrode positive 


Fig.8 : Enregistrement d’une deflexion positive a partir d’un dipole de depolarisation 
naissant a la surface d’une cellule myocardique et se dirigeant vers une electrode 
exploratrice positive. 


Une electrode positive 
qui voitfuir le dipole a 
tete positive recueille 
une deflexion negative. 



Une electrode positive 
qui voitvenirle dipolea 
tete positive recueille 
une deflexion positive. 



Une electrode positive perpendiculaire a un 
dipole a tete positive enregistre une deflexion 
nulle, ici un isodiphasisme (positivite et 
negativiteegales). 


Fig.9 : Inscription graphique du dipole selon la position de I’electrode. 

Remarquez bien qu’une electrode positive placee perpendiculairement au dipole 
enregistre un isodiphasisme (les positivites sont egales aux negativites). Plus le 
dipole est parallele a I’electrode plus celle-ci enregistre une positivite ou une 
negativite en fonction de la direction du dipole. Cette deflexion est unique (positive ou 
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negative) lorsque I’electrode est totalement parallele au dipole. Lorsqu’elle 
s’eloignera du dipole elle sera diphasique (positive et negative ou negative et positive) 
et lorsqu’elle deviendra perpendiculaire elle enregistrera un isodiphasisme. 


2-1-5 Automatisme, excitabilite et conduction cardiaque : 

La contraction rythmique et coordonnee du cceur liee a la naissance periodique de 
I’excitation (automatisme) et a sa progression ordonnee (conduction). 

L’automatisme: 

C’est la capacite qu’ont les cellules myocardiques nodales (noeud sinusal, noeud 
d’Aschoff Tawara^faisceau de His et ses branches et tissu de Purkinje de donner naissance 
par elles memes une excitation en se depolarisant spontanement en phase 4 du potentiel 
d’action (depolarisation spontanee diastolique). L’automatisme s’exprime en frequence par 
minute. La frequence spontanee diminue du noeud sinusal (80/mn environ) jusqu’au tissu de 
Purkinje (30/mn). 

Les centres superieurs de frequence plus elevee prennent normalement la 
commande et inhibent les centres inferieurs. Le noeud sinusal ayant la frequence la plus 
elevee va done imposer sa frequence : c’est le chef d’orchestre du cceur. 

Les periodes refractaires: 

On dit qu'une cellule est refractaire quand elle est incapable de repondre a un stimulus. 

Au repos les cellules myocardiques sont excitables et repondent normalement aux 
potentiels d’activation des cellules voisines en se depolarisant, I’intensite minime du stimulus 
necessaire pour obtenir une reponse dans ces conditions represente le "seuil". 

Dans les tissus cardiaques la propagation de I’activation ne se fait pas, comme dans un nerf, 
suivant un cable unique mais dans un reseau de fibres plus ou moins bifurquees et 
anastomosees qui, sur le plan fonctionnel, constitue pour la conduction un veritable 
syncytium. 

Les cellules du muscle cardiaque sont tres reliees entre elles de fagon a ce qu'une 
cellule excitee par un stimulus peut exciter les autres cellules. Par consequent, ces cellules 
reagissent comme une entite en se contractant autant que possible, chaque fois qu'une 
cellule est stimulee. 

Apres I'excitation d'une cellule du muscle cardiaque, aucune excitation ne devrait se 
produire durant une periode relativement longue appelee "periode refractaire". Cette 
periode refractaire relativement longue evite une tetanisation ou un spasme du coeur qui 
interrompait le flux sanguin et provoquerait la mort. L’existence, pour chaque cellule 
excitable, d’une periode refractaire assure, dans les conditions physiologiques, un 
verrouillage qui elimine les phenomenes de reentrees globales ou locales, qui peuvent 
provoquer une fibrillation ventriculaire mortelle. 

On distingue les periodes refractaires suivantes : 

- Periode refractaire absolue : PRA (Fig.10 et Fig.11). 

Pendant cette phase, la cellule est inexcitable quelle que soit I’intensite du stimulus. Elle 
correspond a la phase 2 et au debut de la phase 3 du decours du potentiel d’action. Elle dure 
done pendant la plus grande partie du potentiel d’action (PA). 

- Periode refractaire relative : PRR (Fig. 10 et Fig. 11). 

La cellule est capable de repondre a un stimulus fort, d’intensite supraliminaire que la 
normale. Les potentiels d’action (PA) sont soit locaux e’est-a-dire non propages, soit 
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susceptibles d’etre propages mais dont I’amplitude est faible et la vitesse de conduction 
ralentie. 

Cette periode survient a la phase 3, entre la fin de la periode refractaire absolue (PRA) et le 
retour au potentiel de repos (PR), caracterise par le retour a un etat d’excitabilite diastolique 
normale. A mesure que le voltage de la cellule devient plus negatif a la fin de la phase 3, le 
potentiel transmembranaire peut ne pas avoir atteint sa valeur normale de repos mais etre 
cependant suffisamment negatif pour qu’un stimulus puissant puisse evoquer une reponse. 

- Periode refractaire effective ou periode refractaire efficace : PRE 

Est la periode pendant laquelle la cellule peut etre stimulee mais ne conduit pas. La premiere 
reponse propagee definit la fin de la periode refractaire effective. 

- Periode supernormale ou periode supranormale ou periode vulnerable : SPN 

Cette periode est situee entre la fin de la periode refractaire relative (PRR) et le retour a 
une excitabilite membranaire diastolique normale. Des potentiels d’action (PA) peuvent etre 
declenches par des stimuli d’intensite infra liminaire (elle constitue une periode de 
vulnerability). 

L’excitation pendant cette periode peut donner une reponse exageree et anarchique 
expliquant le fait que les extrasystoles ventriculaires (ESV) qui tombent sur I’onde T sur 
I’electrocardiogramme (ESV avec phenomene R/T) ont un caractere dangereux et peuvent 
declencher des troubles du rythme cardiaque grave (tachycardie ventriculaire ou fibrillation 
ventriculaire). 

- Le temps de recuperation complete : TRC 

II represente le temps necessaire a une cellule myocardique pour qu’elle retourne a une 
excitabilite diastolique normale. 

- La loi du « Tout ou Rien » 

Toute excitation d'une cellule ventriculaire entraine I'excitation complete des cellules des 
deux ventricules. En effet, toutes ces cellules sont liees par des ponts permeables inter 
cellulaires ("gap junction"), creant ainsi un veritable syncytium, d'ou une stimulation de toutes 
les cellules ventriculaires a partir d'une seule. 



Fig. 10 : Position des periodes refractaires absolue (PRA) et relative (PRR) au niveau du 
potentiel d’action d’une cellule myocardique commune. 
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Fig. 11: Position des periodes refractaires absolue (PRA) et relative (PRR), du potentiel 
diastolique maximal (PDM) au niveau du potentiel d’action d’une cellule nodale du 
noeud sinusal. (PP= pente de depolarisation spontanee diastolique, PS= potentiel 
seuil. 


Conduction cardiaque: 

La conduction consiste dans le fait que chaque cellule myocardique reagit au stimulus que le 
represented les potentiels d’action des cellules myocardiques en creant son propre potentiel 
d’action ce dernier constitue a son tour le stimulus qui reduit la depolarisation des cellules 
voisines Ainsi de proche en proche I’excitation progresse a travers tout le cceur. 

Contractilite cellulaire cardiaque 

La cellule myocardique est assimilee a un ressort: plus la fibre sera tendue, plus la force de 
contraction sera importante. Jusqu'a un certain point, il y aura pour une fibre donnee un 
etirement optimal (2,2p). 

Loi de Starling: I'energie de contraction est fonction de la longueur du muscle avant la 
contraction : plus le muscle myocardique est etire, plus la contraction sera importante, 
jusqu'a un certain niveau. 


2-1-6 L’activation cardiaque normale : 

Rappel sur le tissu nodal: 

Le tissu nodal est un tissu myocardique difference, specialise dans la genese et la 
conduction de I’influx electrique depuis le noeud sinusal jusqu’au tissu de Purkinge (2). En 
plus des memes proprietes que le myocarde commun (excitabilite, contractilite, 
conductibilite), il a done une propriety supplemental qui est I’automatisme. 

Anatomiquement, le tissu nodal comprend (Fig. 12): 

Le noeud sino-auriculaire appele aussi noeud sinusal situe dans la paroi de 
I’oreillette droite, pres de I’embouchure de la veine cave superieure. 

Le tissu de conduction interauriculaire : 3 voies preferentielles de conduction, qui 
aboutissent au noeud auriculo-ventriculaire, mais qui interviennent peu a I'etat 
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physiologique : faisceau internodal anterieur + un rameau pour I'oreillette gauche 
(Faisceau de Bachman), faisceau internodal moyen (Wenckebach) et faisceau 
internodal posterieur (Thorel). L’existence de ce tissu reste discutable. Ce sont des 
voies mal individualists, qui ne constituent pas une structure cardionectrice bien 
definie. On parle de voies preferentielles plutot que de voies anatomiques. 

Le nceud auriculo-ventriculaire appele aussi nceud d’Aschoff-Tawara localise a la 
base de I’oreillette droite. 

Le faisceau de His qui se situe dans le septum membraneux interventriculaire. II se 
divise en deux au niveau du ventricule gauche et forme une branche dans le 
ventricule droit. 

Le systeme de Purkinje qui est un reseau de fibrilles qui se distribue a I’ensemble du 
myocarde. 



Rameau antero-superieur 

Branche gauche 
Reseau de Purkinje 
Rameau postero-inferieur 


Nceud auriculo-ventriculaire 
ou Nceud d’Aschoff-Tawara 


Tronc commun du 
faisceau de HIS 


Branche droite 


Nceud Sinusal ou 
Nceud de Keit et Flack 


Fig.12. Le tissu nodal 

Alain Gallien : Professeur de SVT retraite 


Activation electrique du coeur: 

L’activite electrique du cceur commence dans le nceud sinusal ou noeud de Keit et 
Flack ou noeud sino-auriculaire, situe dans I’oreillette droite apres I’abouchement de la veine 
cave superieure (Fig. 12). La depolarisation auriculaire se fait en tache d’huile par cercles 
concentriques elle dure normalement moins de 0.10 seconde et donne lieu a I’onde P sur 
I’electrocardiogramme. 

L’oreillette droite se depolarise d’abord (premiers 5 a 6 centimes de second) de haut en bas 
et d’arriere en avant ,ce qui donne lieu a des vecteurs ou dipoles qui pointent vers le bas en 
avant et un peu a gauche I’activation de I’oreillette gauche donne lieu a des vecteurs ou 
dipoles qui pointent vers la gauche et en bas et en arriere.Ces vecteurs d’activation de 
developpement dans le sens anti-horaire. Le vecteur moyen de I’onde P est la resultante des 
vecteurs moyens d’activation droite et gauche. II est dirige vers +50° sur les plans frontal et 
horizontal. (Fig.13). 
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Depolarisation 
auriculaire 
80 ms 


Depolarisation 
septate 
220 ms 


Depolarisation 
apjcale 
230 ms 


Depolarisation 

VG 


240 ms 



Depolarisation 
tardive bi- 
ventriculaire 
250 ms 


Depolarisation 
bi-ventriculaire 
complete 
360 ms 


Repolarisalion 
ventriculaire 
450 ms 


Re polarisation 
Ventriculaire 
complete 
600 ms 



Fig. 13 : Representation des vecteurs de depolarisation et de repolarisation cardiaque. 
Remarquez que le premier vecteur de depolarisation est un vecteur atrial (auriculaire) 
dirige en bas et a gauche et que le dernier vecteur de depolarisation bi-ventriculaire 
est dirige vers le bas et a gauche. Notez aussi que le vecteur de repolarisation est 
dirige aussi vers le bas et la gauche et suit le vecteur de depolarisation bi- 
ventriculaire. 


Apres la depolarisation des deux oreillettes, I’activite gagne le myocarde ventriculaire par la 
voie du systeme de conduction specifique constitue par le nceud auriculo-ventriculaire ou 
nceud d’Aschoff -Tawara, le tronc commun du faisceau de His, les branches droite et gauche 
de ce faisceau et le tissu de Purkinje. La conduction au niveau du noeud auriculo- 
ventriculaire est lente assurant ainsi un veritable filtre des impulsions supra-ventriculaires par 
contre elle est rapide au niveau du systeme His Purkinje. Le vecteur resultant instantane 
changera a chaque instant d’amplitude et de direction (Fig. 13). 

II existe 3 phases d’activation cardiaque : 

1 er vecteur : activation septale (Fig. 14). 

2 eme vecteur : activation des parois libres (Fig. 15). 

3 eme vecteur : activation basale (Fig. 16). 

Activation septale : 1 er vecteur: 

L’activation septale debute au tiers moyen de la face gauche du septum interventriculaire, a 
I’origine d’un vecteur initial oriente en avant et a droite et, suivant I’horizontalisation du 
coeur, vers le bas ou le haut. 
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Fig. 14 : 1 er vecteur: activation septale. 


Activation des parois libres : 2 eme vecteur: 

Parvenu a I’apex, I’influx se propage le long des bords libres des ventricules grace au reseau 
de conduction specialisee (reseau de Purkinje). Comme les vecteurs gauches predominant 
sur les vecteurs droits, le vecteur resultant est oriente en arriere et a gauche. 



Fig. 15 : 2 eme vecteur: activation des parois libres. 

Activation basale : 3 eme vecteur: 

Enfin, I'activation des parties postero-basales des deux ventricules et du septum donne un 
dernier vecteur, plus petit, dirige en arriere, a gauche ou legerement a droite et vers le haut. 
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Fig. 16 : activation des parois basales. 


3. BASES PHYSIQUES PE L’ELECTROCARPIOGRAPHIE : 


L’enregistrement de I’activite electrique du coeur, au moyen d’electrodes placees sur 
la surface du corps, repose sur certaines hypotheses. Ces hypotheses, apparemment 
fausses sont pourtant assez proches de la realite et conduisent a des resultats suffisamment 
bons pour qu’on puisse les accepter comme des "postulas". 

Hypothese d’Einthoven (3) (4). 

Willem Einthoven a pose en postulat 3 points: (Fig. 17) (Fig. 18) 

1 er point : Le corps humain represente un milieu conducteur homogene (milieu de resistivite 
homogene). 

2 eme point: A condition d’etre suffisamment eloigne du coeur, c’est-a-dire en se plagant a la 
surface du corps, dans le plan frontal, on peut considerer I’ensemble des cellules cardiaques 
comme un dipole unique equivalent a la somme des vecteurs elementaires : vecteur 
resultant. 

3 eme point : Le dipole cardiaque peut etre considere comme situe au centre d’un triangle 
equilateral dont les sommets sont: 

I’epaule droite 
I’epaule gauche 
le pubis 

Les derivations D1, D2 et D3 forment les cotes d’un triangle equilateral dont le coeur 
occupe le centre (Triangle d’Einthoven). 

Le probleme etant ainsi simplifie, Einthoven completa ses hypotheses par la loi qui porte 
son nom et qui est valable meme si Ton n’admet pas la validite des hypotheses. Cette loi 
d’Einthoven n’est que I’application au coeur de la loi de Kirchoff selon laquelle la somme 
algebrique des differences de potentiel dans un circuit ferme est egale a zero. 
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Fig. 17 : Le triangle equilateral d’Einthoven elabore selon son postulat en 3 points. 



Fig.18: Translation des derivations du triangle equilateral d’Einthoven. Comme 
chaque angle d’un triangle equilateral mesure 60°, chaque derivation est separee 
aussi de 60° (entre D1 - D2, il y a 60° et entre D2 - D3, il y a 60°). 

Ainsi I’electrocardiogramme va etre I’enregistrement a la surface du corps des variations du 
champ electrique produit par I’activation cardiaque. 

Pour I’enregistrement, on doit disposer d’un systeme d’electrodes qu’on placera a la surface 
connectees 2 par 2 a un galvanometre. 

La disposition des electrodes et leurs connections s’appellent: Derivations. 

4. REALISATION DE L’ELECTROCARPIOGRAMME: 

Le materiel (Fig. 19) 
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Fig. 19 : Modele d’un appareil d’electrocardiographie. 


Les appareils electrocardiographiques inscrivent les enregistrements sur du papier 
thermosensible, bien qu’actuellement I’enregistrement soit de plus en plus digitalise. Ms 
enregistrent I’activite electrique du coeur, qui est captee par des plaques placees en divers 
points, appeles derivations. L’enregistrement des douze derivations habituelles (I, II, III, VR, 
VL, VF et de VI a V6) peut se faire successivement ou simultanement (3, 6 ou les 12 
derivations en meme temps) dependant du nombre de canaux dont dispose I’appareil. 
L'enregistrement est realisable done sur une, trois ou six pistes selon les types d'appareils. 

Le courant electrique genere par le coeur est conduit a travers les cables de I’appareil 
d’enregistrement. L’aiguille se deplace en fonction de la grandeur du signal electrique genere 
par le patient. Ce signal possede une representation vectorielle. L’aiguille inscrit une 
deflexion positive ou negative selon si I’electrode exploratrice est face a la tete ou a la queue 
du vecteur de depolarisation ou de repolarisation (qui correspond a la charge positive du 
dipole) et independamment du deplacement de la force electrique de la derivation 
concernee. 

Le reglage de I'appareil 

1. Verifier que la ligne isoelectrique soit au centre du papier enregistreur (selon le type 
d'appareil). 

2. Verifier que la vitesse d'enregistrement soit de 25mm/seconde. 

3. Verifier que I'amplification soit a ImV. 

4. Enclencher les filtres selon la qualite du trace. 

5. Si malgre les filtres et/ou le relachement musculaire optimal du patient le trace reste 
perturbe, connecter I'appareil a une autre prise. 

La preparation du patient 

6. Informer le patient. 

7. Se frictionner les mains avec une solution hydro-alcoolique. 

8. Installer confortablement le patient. 

9. Degraisser la peau a I’eau et au savon, bien secher, tondre si necessaire. 

10. Se frictionner les mains avec la solution hydro-alcoolique. 

11. Mouiller les electrodes avec un peu d’eau ou avec le spray ou mettre de la pate 
conductible sur la peau 

12. Placer les electrodes en respectant les reperes squelettiques : 
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Les renseignements a prendre : 

13. Nom, prenom, date de naissance (etiquette). 

14. Date et heure de I’enregistrement. 

15. Numero de I’electrocardiogramme. 

16. Medicaments en cours ou administres avant. 

17. Douleurs thoraciques existantes ou non. 

18. Pacemaker implante oui ou non. 

Le papier d’enregistrement 

Le papier est millimetre avec un quadrillage renforce tous les 5 mm ; un petit carre de 
1 mm represente en abscisse 0,04 sec quand la vitesse de deroulement du papier 
est de 25 mm/secondes et en ordonnee 1 mV (Fig. 20) (Fig.21). 


□ 

□ 

□ 


Enregistrementsur papier millimetre 

Deroulement a vitesse standard = 25mm/s 1 mm =0,04 sec 



Te irtps 


sec) 



Fig. 20 : Presentation du papier d’enregistrement de I’electrocardiogramme. 



- > 

Temps en msec 

Vitesse du papier standard a 25 mm/sec. 

Fig. 21 : Etalonnage de I’amplitude et de la duree 
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sur le papier millimetre de I’electrocardiogramme. 


L’unite Ashman (Ashman’s unit) (Fig. 22). 

Unite de temps/voltage utilisee en electrocardiograph^. Elle represente sur 
I’electrocardiogramme normal une surface de 1mm 2 correspondant a la surface du plus petit 
carreau de 1mm de cote representant 4microvolts/seconde. 


0,04 sec 0,20 sec 





Fig. 22 : Papier millimetre d’enregistrement avec graduation de la valeur 
dans le sens vertical (voltage) et horizontal (temps). Les valeurs correspondent a une 

vitesse du papier de 25mm/sec. 


L’etalonnage 

L'etalonnage standard de I'electrocardiogramme enregistre en ordonnee une 
deflexion de 10 mm pour un voltage de 1 mv. Un etalonnage correct est 
indispensable a I'interpretation des traces (Fig. 23). 
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Ce test est obligatoire avant 
chaque enregistrement 
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Fig. 23 : Enregistrement sur papier millimetre de I’electrocardiogramme 
du test d’etalonnage : voltage complet 




i 

MVH 

fes 

mm m m ■•A— i ■ | 

t !4 voltage 

1 ■ .. 

MBMI 



Les amplitudes des deflexions 

► 


c 

c 

o 

enregistrees a la moitie 
de leur valeur 















1 1 

LmmJ 

Ligne isoelectriquc 

> . . / 1 1 

i 

1/2 

mV 




/ 

7 

n 








j/ 


L i i i J 










i 





r ~1 

i J 

r ~' 




















Fig. 24 : Enregistrement sur papier millimetre de I’electrocardiogramme 
du test d’etalonnage : V 2 voltage. 

L’enregistrement de I’electrocardiogramme est realise en V 2 voltage lorsque les 
deflexions QRS sont de grandes amplitudes et ne peuvent etre enregistrees 
completement. II faut par consequent multiplier par 2 I’amplitude des deflexions 
enregistrees pour avoir leur valeur reelle (Fig. 24). 
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La ligne isoelectrique du voltage-test est au niveau zero et correspond a un voltage 
nul (Fig. 25). 


La ligne iso-electrique est exactement a 0 mV et correspond aux segments iso 
electriques PQ, ST et au point J. 


Test voltage complet 

Ligne isoelectrique 


10mm 
= lmV 


Test Ya voltage 


5 mm 
= 0,5mV 


La ligne iso-electrique est exactement a 0 mV et correspond aux segments iso-electriques : 
PQ, ST et au point J. 


Fig. 25 : la ligne iso-electrique. 

5. LES DERIVATIONS : (5) 

Une derivation est I’ensemble du circuit constitue par deux electrodes placees sur un sujet et 
reliees aux 2 bornes d’entree d’un electrocardiographe. 

Les electrodes que Ton place sont visibles sur la figure 26. 


Electrodes 

peripheriques 


Electrodes 

precordiales 


Fig. 26 : Les electrodes peripheriques et precordiales. 



II est classique de distinguer 2 types de derivation : 
Les deviations bipolaires. 

Les deviations unipolaires. 
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Dans les derivations bipolaires les deux electrodes sont exploratrices. 

Une derivation unipolaire comporte bien deux electrodes: mais I’une recueille les 
informations, c’est I’electrode exploratrice, I’autre ne sert qu’a fermer le circuit, c’est 
I’electrode indifferente, placee hors d’atteinte des differences de potentiel etudiees. 

L'electrocardiogramme permet I'exploration de I'activite electrique du coeur dans un plan 
frontal et dans un plan horizontal par le biais de derivations standards peripheriques 
bipolaires, unipolaires peripheriques et unipolaires precordiales. 


Les derivation peripheriques des membres : 

Ces derivations explorent le plan frontal ou vertical. 

On distingue : 

- Les derivations bipolaires des membres dites « derivations STANDARDS » 
et - Les derivations unipolaires des membres. 


Derivation bipolaires des membres dites « derivations STANDARDS » : D1- D2 - D3. 




o 


Selon la theorie d’Eithoven, le cceur est au centre d’un triangle equilateral dont les cotes 
forment les derivations. Les electrodes sont placees aux extremites des membres. Chaque 
angle du triangle est a 60°. 

D1 : (I) 

Electrode negative (-) au bras droit. 

Electrode positive (+) au bras gauche. 


D2 : (II) 

Electrode negative (-) au bras droit. 

Electrode positive (+) a la jambe gauche. 
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D3 : (III) 

Electrode negative (-) au bras gauche. 

Electrode positive (+) a la jambe gauche. 

Derivations unipolaires des membres 

Ms sont au nombre de 3 et correspondent aux sommets du triangle d’Einthoven. 




Q 


VR : rouge 

Electrode positive (+) au bras droit. 

Electrode negative (-) = indifferente. 

VL : jaune 

Electrode positive (+) au bras gauche. 

Electrode negative (-) = indifferente. 

VF : vert 

Electrode positive (+) a la jambe gauche. 

Electrode negative (-) = indifferente. 

Pour augmenter I’amplitude des potentiels, Gold Berger utilise ce qu’on appelle les 
derivations unipolaires augmentees. La nomenclature de ces derivations est la suivante : 

aVR, aVL aVF ; 

a = amplification. 

V= Voltage. 

R, L, F = Right, Left et Foot designant la position de I’electrode (+) exploratrice au niveau 
des membres. 

Quand on combine le systeme triaxial des derivations standards et le triaxe des derivations 
amplifiees, on forme done la figure hexa-axiale de BAYLEY-CABRERA dont les axes sont 
separes chacun de 30°, les derivations amplifiees etant perpendiculaires aux derivations 
standards. Ce double triaxe est une reference utile pour tracer les vecteurs cardiaques 
moyens dans le plan frontal (Fig.27). 
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»aVF 

»II -90° ▼III 



Fig. 27 : La figure hexa-axiale de reference de BAYLEY-CABRERA 
avec schematisation des angles 


Mise en place des electrodes peripheriques 

Vous trouverez ci-apres comment on place les electrodes en fonction de la couleur des 
electrodes. 

Pour les derivations standards : 4 electrodes comme suit: 


Poignet droit: 
Electrode rouge 


Chevilledroite: 

Electrode noire 
neutre 

- jaune au poignet gauche. - rouge au poignet droit. 

- vert a la cheville gauche. - noire a la cheville droite, cette electrode est 

neutre et est reliee a la terre. 
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II existe 2 moyens mnemotechniques pour retenir I’emplacement et les couleurs des 
electrodes : 

1. Le sang (rouge) sur le bitume (noir), le soleil (jaune) sur la prairie (vert). 

2. Rien Ne Va Jamais (Rouge Noir Vert Jaune). 


Pour les precordiales : 6 electrodes de base comme suit: 


VI rouge 


V2 jaune 


V3 vert 


V4 marron 


V5 noire 


V6 bleue 


Pour les derivations precordiales V7 V8 V9 V3R V4R, on reprend les electrodes decrites 
precedemment en notant la correspondance couleur-derivation utilisee. 

Les derivations precordiales 

Les derivations precordiales sont des derivations unipolaires thoraciques qui enregistrent 
I'activite electrique cardiaque dans le plan horizontal. Comme il s'agit de derivations 
unipolaires, I'electrode exploratrice recueille d'importantes variations de potentiel alors que 
I'autre electrode est connectee au Central Terminal selon Wilson (Fig. 28). 



CT : borne centrale. 

V: electrode exploratrice. 

Fig. 28 : Le Central Terminal selon Wilson 

Ce sont des derivations "rapprochees" car I'electrode exploratrice est placee en divers points 
de I'aire precordiale, a faible distance de I'epicarde, face aux parois du ventricule droit et 
gauche. Les electrodes exploratrices sont placees de fagon immuable comme suit: 


L’American Heart Association a defini la position des electrodes precordiales 
usuelles (au nombre de 6) comme suit : (Fig. 29, Fig.30, Fig.31). (6) 

• - VI : 4e espace intercostal au bord droit du sternum; 
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• - V2 : 4e au bord gauche du sternum; 

• - V3 : a mi-distance entre V2 et V4; 

• - V4 : 5e espace intercostal gauche sur la ligne medio-claviculaire; 

• - V5 : meme niveau horizontal que V4 sur la ligne axillaire anterieure gauche; 

• - V6 : meme niveau horizontal que V4 et V5 sur la ligne axillaire moyenne gauche. 

Dans certains cas, on peut ajouter: 

Les electrodes precordiales complementaires droites (au nombre de 2): 

V3R: localisation symetrique a V3 sur I'hemithorax droit a mi-distance entre VI et V4R. 
V4R: localisation symetrique a V4 sur I'hemithorax droit au 5eme espace intercostal, ligne 
medio-claviculaire droite. 

Ces 2 derivations (V3R et V4R) servent a faire le diagnostic de I’hypertrophie ventriculaire 
droite et de I’infarctus du ventricule droit. 

Les electrodes precordiales complementaires posterieures (au nombre de 3): 

V7: meme niveau horizontal que V4, ligne axillaire posterieure. 

V8: meme niveau horizontal que V4, pointe de I'omoplate. 

V9: meme niveau horizontal que V4, entre V8 et les epineuses posterieures du rachis. 



clavicule gauche 


Fig. 29 : Position des electrodes precordiales complementaires droites: 

V3R: a mi-distance entre VI et V4R 
V4R: 5eme espace intercostal, ligne medio-claviculaire droite 
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Colonne vertebrate 



Fig. 30 : position des electrodes precordiales complementaires posterieures 
(sur le dos): 

V7: meme niveau horizontal que V4, ligne axillaire posterieure 
V8: meme niveau horizontal que V4, pointe de I'omoplate 

V9: meme niveau horizontal que V4, entre V8 et les epineuses posterieures du rachis 



Fig.31 : Positionnement de I’ensemble des electrodes precordiales sans les electrodes 

droites (V3R et V4R). 


Nombre des electrodes : 

Le nombre total des electrodes precordiales est de 11. 
Le nombre total des electrodes peripheriques est de 6. 
Le nombre total des electrodes est de 17. 
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En cas de douleur thoracique aigue, il est necessaire de pratiquer en urgence un 
electrocardiogramme 17 derivations en urgence. 


6. LES DEFLEXIONS, LE TRACE : 


Les artefacts de I’electrocardiogramme 

Le trace electrocardiographique peut etre deforme par differents artefacts qui sont dus aux 
mouvements du sujet, a une mauvaise technique de I’operateur ou a des defauts 
mecaniques de I’appareil. 

Les artefacts les plus courants sont: 

o Le tremblement musculaire caracterise par de petites oscillations irregulieres de 
frequence variable qui se superposent au trace et qui sont dues a la tension 
musculaire. 

o Le courant alternatif par ondes regulieres en dents de soie qui se produisent a la 
cadence de 50/sec et sont dues a I’interference de I’equipement electrique qui 
fonctionne sur le meme circuit. 

o L’instabilite de la ligne de base caracterise par des montees et des descentes lentes 
ou brusques du trace et est due soit a des contacts mal serres ou mal nettoyes 
(electrode peau ou electrode fil) soit a des mouvements respiratoires. 

Terminologies et normes (7) 

Sur un trace electrocardiographique (Fig.33), le premier repere est la ligne isoelectrique 
(Fig.32). Elle est la ligne de base correspondant a I’absence de phenomene electrique. Au- 
dessus de celle-ci, on parle d’onde positive, en dessous, d’onde negative. Une onde peut 
etre aussi diphasique si une partie de celle-ci se situe au-dessus et I’autre partie au-dessous 
de la ligne isoelectrique. Toutes les ondes se mesurent du debut de leur phase initiale, a la 
ligne isoelectrique. 



Test voltage complet 


Ligne isoelectrique 



Test Vi voltage 


5 mm 
= 0,5mV 


Fig.32 : La ligne isoelectrique. 
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Fig.33 : Trace d’un electrocardiogramme. 

L’onde P correspond a la contraction de I’oreillette, les ondes QRS correspondent a la 
contraction des ventricules et I’onde T correspond a I’onde de repolarisation des 

ventricules. 


L'onde P (Fig.34) represente la depolarisation auriculaire. Cette onde monophasique et 
symetrique dans la majorite des cas, va permettre la contraction des oreillettes. Sa duree est 
inferieure a 0,10 s (en moyenne 0,08 sec) et son amplitude inferieure ou egale a 2,5 mm, 
maximale en Dll et VI ou elle est mieux visible. Son axe moyen est compris entre +20 et 
+80°. Elle a un aspect quelquefois diphasique habituel en VI. 

L’onde P sinusale est toujours negative en aVR et positive en Dl et Dll. 



Fig.34 : L’onde P. 


L'intervalle PR (Fig.35), se calcule du debut de l'onde P au debut du complexe QRS. II 
represente la conduction auriculo-ventriculaire. C’est le temps necessaire a I’influx pour 
depolariser les oreillettes puis franchir le noeud auriculo- ventriculaire et le tronc du faisceau 
de His. II est de 0,12 a 0,20 seconde chez I’adulte. 

Les valeurs extremes sont les suivantes en fonction de I’age : 

0.12 a 0.14 sec pour le nouveau-ne et le nourrisson. 

0.12 a 0.18 sec pour I’adolescent. 

0.12 a 0.20 sec pour I’adulte. 
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Fig.35 : L’intervalle PR. 


Le segment PQ : commence a la fin de I’onde P et se termine au debut du complexe QRS. 

Le complexe QRS (Fig.36) represente I’activation et la depolarisation ventriculaire de 
I’endocarde vers I’epicarde qui va permettre la contraction des ventricules. II a des 
morphologies differentes selon la derivation ou on le lit. II est constitue de trois segments : 

L’onde Q : premiere deflexion negative : activation septale. 

L’onde R : premiere deflexion positive : activation parietale du VG. 

L’onde S : defection negative qui suit I’onde R : activation basale du VG. 



Fig.36 : Le complexe QRS dit encore complexe de depolarisation ventriculaire. 

La duree de I’ensemble QRS varie de 0,06 a 0,10 seconde (en moyenne 0,08 sec) et se 
mesure du debut du QRS jusqu’a la fin de la derniere onde : onde S ou R, selon le cas. 
L’onde q normale ne doit jamais depasser 0.04 seconde de duree. 

Les temps d’apparition de la deflexion intrinsecoi'de se mesure du debut de QRS au sommet 
de R. En VI, ils peuvent atteindre : 0.03 sec et en V6 : 0.04 sec. 

Les limites physiologiques de I’axe moyen de QRS sont de -30° a +110° (en moyenne entre 
0° et 90°). 

L’amplitude se mesure en mm et, par convention, une onde d’amplitude < 5 mm s’ecrit en 
minuscules : q, r, s. Une amplitude > 5 mm s’ecrit en majuscule. 

Cette convention permet de decrire differents aspects : qRS, QrS, QS, RS, rSr’... (Fig.37) 
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Fig.37 : Nomenclature des deflexions du complexe « QRS ». 

Le segment ST (Fig.38), se raccroche au complexe QRS au point nomme J. Ce segment 
est pose sur la ligne isoelectrique, il est dit: iso-electrique. Le raccordement a I'onde T qui 
suit, est progressif. 

II correspond a la periode d’excitation uniforme des ventricules jusqu’a la phase de 
recuperation des ventricules. 

On le mesure de la fin de I’onde S ou R jusqu’au debut de I’onde T. II est normalement 
horizontal ou legerement oblique +/- isoelectrique. Un sus-decalage ou un sous-decalage de 
plus d’1 mm par rapport a la ligne isoelectrique est anormal. 



Fig.38 : Le segment ST. 


Le point J (Fig.39), point defini par I’intersection entre la fin du complexe QRS (fin de la 
depolarisation) et le debut du segment ST (debut de la repolarisation). C’est par rapport au 
segment PQ (ligne de base) qu’on recherche un decalage du point J (sus ou sous-decalage). 


R 



Segment ST 


Fig.39 : Le point J. 
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L'onde T (Fig.40), represente la repolarisation des ventricules. Elle est normalement 
asymetrique avec une premiere pente lente, un sommet arrondi et une deuxieme pente 
rapide. Selon la derivation, l'onde T est positive ou negative. Son amplitude varie de 1 a 7 
mm en derivation bipolaires des membres des membres, de 3 a 5mm en unipolaires et de 2 
a 20 mm en derivation precordiales. Son axe varie entre 10 et 70°. Elle est toujours positive 
en D1 et D2 et de V2 a V6 chez I’adulte. Elle peut persister negative en VI chez I’adulte, 
elle est dite « onde T juvenile ». 



Fig.40 : L’onde T. 


L'intervalle QT (Fig.41), se mesure du debut du QRS a la fin de l'onde T. II exprime le temps 
global des phenomenes electriques ventriculaires (depolarisation et repolarisation). 
L’intervalle QT est fonction de la frequence cardiaque; c’est pourquoi il est preferable 
d’utiliser le QT corrige (QTc) qui se calcule avec la formule de BAZETT (8): 


QT corrige (sec) (QT corrige selon la FC du malade) 


QT du malade (sec) calcule sur I’ECG (QTm) 
V RR(sec) 


Le QT du malade est le QT que Ton calcule sur I’electrocardiogramme du malade. 

Le QT corrige (QTc) est le QT corrige en fonction de la frequence cardiaque du malade, c’est 
lui que nous devons prendre en compte. 

L’intervalle RR est la distance en secondes entre 2 sommets successifs de 
I’electrocardiogramme du malade lorsque le rythme est regulier. 

Le QT peut aussi etre calcule sur un logiciel que vous pouvez avoir sur le site suivant: 

http://medicalcul.free.fr/qtcorrige.html 
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QT corrige 

4 


QT me sure : [rj ms 

@ Utiliser Frequence Cardiaque 
© Utiliser Intervalle R-R 

Frequence : |4j bat./mn 

Intervalle R-R : jrj ms 


| Calculer [ 


QT corrige : ms 


Attention faites attention aux unites ! Vous pouvez utiliser la sec ou la msec, le 
resultat sera toujours en msec. 

Les valeurs normales du QT corrige sont les suivantes : 

< 440 ms chez I’homme (0,44 sec) et > 350 ms 

< 460 ms chez la femme (0,46 sec) et > 350 ms 

Le QT est dit raccourci lorsque sa valeur corrigee est inferieure a 350 ms (<0,35 sec). 


Vous trouverez dans la litterature d’autres valeurs du QTc qui ne s’eloignent pas de ceux-la. 
II s’agit d’etudes sur des populations differentes. 



Fig.41 : L’intervalle QT. 


Les anomalies de I’intervalle QT sont: 

- L’allongement de I’espace QT se produit dans Thypocalcemie, Thypokaliemie, I’hypertrophie 
ventriculaire gauche sous Taction de certains anti-arythmiques, dans le bloc de branche et 
dans Tinfarctus du myocarde. 


- Le raccourcissement de Tespace QT se voit dans Thypercalcemie et sous Taction des 
digitaliques. 


L'onde U (Fig.42): est une onde monopolaire inconstante de faible amplitude (0,5 a 1,5 
mm) Elle est inferieure a % de I’amplitude de l’onde T. Elle survient apres l’onde T. Tantot 
elle en est separee par un segment iso-electrique, tantot elle est plus ou moins soudee a 
cette onde. Sa duree est comprise entre 0.18 et 0.20 secondes. Elle est bien visible chez les 
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sujets jeunes, les vagotoniques, les sportifs et en cas d’hypokaliemie. L’origine de I’onde 
« u » est discutee en dehors des etats d'hypokaliemie. Elle est physiologique chez I’enfant. 
Pour certains auteurs, elle est le temoin d’une repolarisation tardive de zones myocardiques 
d’amplitude inscrite entre celle de I’onde P et celle de I’onde T. 



Fig.42 : L’onde U. 

7. ENREGISTREMENT DES DERIVATIONS PRECORDIALES: 
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Fig.43 : Enregistrement des deflexions de I’electrocardiogramme dans les derivations 
precordiales. Notez I’aspect en accordeon: augmentation de I’amplitude des 
deflexions positives et diminution de I’amplitude des deflexions negatives en allant 
vers la gauche (ventricule gauche). 

8. LA MESURE DE LA FREQUENCE CARPIAQUE: 

La methode des 300 : 

C’est la plus rapide et la plus utilisee. De maniere approximative on divise 300 par le nombre 
de grands carres (5mm) separant 2 complexes QRS (sommets de 2 ondes R successives). 
Calcul simplifie de la frequence cardiaque : 

On doit se baser sur I’intervalle entre 2 ondes (ou 2 complexes) pour estimer la frequence. 

Si par exemple, I’intervalle RR correspond a un grand carre, la frequence sera de 300/min 
(60 sec/min). 

Si I’intervalle RR correspond a deux grands carres, la frequence sera de 150/min (60 
sec/min) et ainsi de suite. 

Carre 1 2 3 4 5 6 

Frequence 300 150 100 75 60 50 

Utilisation de la methode 

- Reperer une onde R ou une onde S coincidant avec le trait d’un carre. 

- Cette onde est le point de depart pour I’estimation. 

- Compter le nombre de grand(s) carre(s) qui separe la prochaine onde R ou S 
(intervalle RR ou intervalle SS) du point de depart. 

- Se referer a la serie de chiffres pour determiner la frequence approximative. 

Un exemple de calcul de la frequence cardiaque (Fig.44): 

FC s 60 



Fig.44 : Calcul de la frequence cardiaque. 

L’intervalle RR coincide exactement avec les traits fonces de la grille. II suffit de compter le 
nombre de grands carres : il y en a 5, done la frequence cardiaque est de 300/5 = 60/minute. 

La frequence normale est entre 60 et 100 battements par minute. Une frequence inferieure a 
60 battements par minute est appelee bradycardie, superieure a 100 battements par minute 
est appelee tachycardie. 

• Bradycardie < 60/mn. 

• Tachycardie > 100/mn. 

• Pause significative > 2,5 secondes. 


9. L’AXE ELECTRIQUE MOYEN DU COEUR: 
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L’activite electrique peut etre schematiquement representee par une ligne droite dont 
la longueur temoigne de la force de deplacement de I’influx, une fleche indiquant la 
direction : c’est une representation vectorielle. 

Le septum et les ventricules ont un grand nombre de vecteurs representant les activites 
septale et ventriculaire. 

L’addition de tous les vecteurs du septum et des ventricules, en tenant compte 
respectivement de la force et de la direction, permet de schematiser un vecteur moyen 
appele axe moyen de QRS (Fig.45). 



Fig.45 : Axe electrique moyen du coeur. 

10. CALCUL DE L’AXE DE DEPOLARISATION VENTRICULAIRE OU 

AXE DE QRS : 


Dans la methode d’EINTHOVEN, on peut s’aider pour le calcul de I’axe du complexe de 
depolarisation ventriculaire (complexe QRS) d’un graphique dont la construction se fait a 
partir du centre du triangle d’EINTHOVEN. 

Le triangle etant equilateral, on peut dessiner, a partir de son centre des paralleles aux cotes 
du triangle orientees de la meme fagon, et faisant done entre-elles des angles egaux a ceux 
du triangle d’Einthoven (Fig.46). 

Pour calculer I’axe de depolarisation ventriculaire (axe QRS), il faut faire une translation au 
centre du triangle des derivations standards et mesurer I’amplitude ou mieux la surface en 
unites Ashman d’un QRS dans deux derivations et reporter ces valeurs sur les axes 
correspondants du cercle trigonometrique afin d'obtenir la resultante vectorielle. 

Pour I’amplitude finale du QRS, il faut additionner la valeur positive de R aux valeurs 
negatives de Q et S. 
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aVR 


aVL 



Di 


Fig.46 : Translation au centre du triangle d’Einthoven des derivations standards 
Axe moyen normal du cceur selon le plan frontal de QRS (AQRS). 


Grace a ce point origine commun, ce systeme, triaxial de droites facilite la 
construction des vecteurs. On peut le completer en ajoutant sur la figure a partir du meme 
point d’origine, les axes de derivation de VR, VL et VF. Le plan frontal est ainsi divise en 12 
angles de 30°. 

La construction geometrique du vecteur moyen de QRS (AQRS) se fait en mesurant 
les surfaces du QRS en unites Ashman. 

L’unite Ashman correspond a la surface de 1mm 2 resultant de la multiplication d’une unite en 
abscisse representant le temps : 1mm = 0.04 sec et d’une unite en amplitude : 1 mm = 0.1 
mvolt, cette unite s’exprime alors en mm/sec. On convient de ne considerer que les surfaces 
au-dessus et dessous du bord correspondant a la ligne iso- electrique. 

Les mesures seront portees sur les axes des derivations DI, D2 et D3 en respectant le 
sens(+) ou (-) de la surface calculee. 

II est possible de construire de la meme maniere les vecteurs moyens pour les ondes P et T 
de I’electrocardiogramme. 

Exercice pratique : 

On choisit 2 derivations peripheriques, de preference des derivations standards : ici nous 
avons choisi DI et D3 

lere etape (Fig.47): il faut calculer la surface des deflexions en mm 2 ou en unites Ashman 
(1 unite Ashman = 1mm 2 ) des 2 derivations DI et D3. Tout ce qui est au-dessus de la ligne 
isoelectrique est positif, tout ce qui est en dessous de la ligne isoelectrique est negatif. On 
fait alors la somme pour chaque derivation. On peut, pour aller plus vite, remplacer les 
surfaces par les amplitudes des deflexions. 
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Derivation D I 


Derivation D III 



Total: +20 - 6 - 9 = +5 



Fig. 47 : Presentation des 2 derivations choisies (D1 et D3) d’un trace 

electrocardiographique. 


2eme etape (Fig.48): 

II faut reporter sur un papier millimetre la valeur de la somme de chaque derivation sur I’axe 
de la derivation. Attention, si cette valeur est negative, il faut la reporter sur le cote negatif de 
la derivation, si elle est positive, il faut la reporter sur le cote positif. Ici, le total de la 
derivation Dl est positif, celui de la derivation Dill est negatif. On reportera la valeur de Dl 
dans son cote positif et la valeur de Dili dans son cote negatif. 



(+120°) aVp | +9Q oj 


Dl (0°) 


Fig.48 : Void comment reporter les valeurs de chaque derivation 
sur les axes de ces derivations. 
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3eme etape (Fig.49): 

II faut ensuite tracer les perpendiculaires aux 2 axes des derivations D3 (dans le sens negatif 
= - 8) et D1 (dans le sens positif = + 5). La rencontre de ces 2 perpendiculaires permettra de 
tracer la resultante vectorielle qui se trouve a -40°. 



Fig.49 : Void comment on trace les perpendiculaires aux derivations choisies 

en fonction de leurs valeurs. 


3eme etape (Fig.50): 

On trace la resultante qui nous donnera exactement I’axe de QRS qui sera Tangle calcule 
par rapport a I’horizontal. 



D3 

[+120=) aVF (+go =) 


Fig. 50 : Void comment on trace la resultante qui sera la direction de 
I’axe de QRS qui id est a - 40° de I’horizontale. 
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Determination approximative de I’axe de QRS par le calcul des amplitudes au lieu des 
surfaces: 

Cette methode est moins precise que celle du calcul des surfaces mais elle est valable. Elle 
consiste a calculer I’amplitude des deflexions au lieu de leurs surfaces. Une determination 
peut se faire aussi en choisissant 2 derivations perpendiculaires, I’une en axe horizontal (D1) 
et I’autre en axe vertical (aVF). Le vecteur moyen de QRS sera alors la diagonale resultant 
du vecteur de D1 et du vecteur d’aVF 
(Fig. 51). 



D1= +23mm - 14mm= +9 mm 


aVF= +13mm - 7mm = + 6 mm 



Fig. 51 : Exercice pratique du calcul de I’axe de QRS en utilisant les amplitudes. 

- Choisir 2 derivations perpendiculaires, ici D1 (plan horizontal) et aVF (plan vertical), par 
exemple. On aurait pu choisir aussi D2 et aVL qui sont aussi perpendiculaires. 
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- Reporter la valeur de D1 sur I’axe de D1 (horizontal) = D1= R+23mm - S-14mm= +9 mm 

- Reporter la valeur d’aVF sur I’axe d’aVF (vertical) = aVF= +13mm - 7mm= +6 mm 
-Tracer la resultante vectorielle= c’est I’axe de QRS, ici a + 40°. 

Valeurs normales de I’axe de QRS (Fig. 52): 



Fig.52 : Valeurs et positions axiales normales de I’axe de QRS. 


L’axe normal de QRS est situe entre 0° et +90°. 

Entre 0° et -30°, il s’agit d’une position axiale gauche. 

Entre +90° et 110°, il s’agit d’une position axiale droite. 

Au-dela de - 30°, il s’agit d’une deviation axiale gauche. 

Au-dela de 110°, il s’agit d’une deviation axiale droite. 

Quand I’axe est dans la zone normale c’est-a-dire entre 0° et + 90°: 

• si Dili est isoelectrique, I’axe est a +30° 

• si aVL est isoelectrique, I’axe est a +60° 

• si aVF est isoelectrique, I’axe est a 0° 

• si Dl est isoelectrique, I’axe est a +90° 

Quand il y a une deviation axiale droite : 

• Si Dl est isoelectrique, I’axe est a +ou -90° 

• Si aVR est isoelectrique, I’axe est a +120° 

• Si Dll est isoelectrique, I’axe est a +150° 

• Si aVF est isoelectrique, I’axe est a + ou -180° 

• Si aVL est isoelectrique, I’axe est a -120° 

• Si Dill est isoelectrique, I’axe est a -150°. 

Quand il y a une deviation axiale gauche : 

• Si aVF est isoelectrique, I’axe est a 0° 

• Si Dll est isoelectrique, I’axe est a -30° 

• Si aVR est isoelectrique, I’axe est a -60° 

• Si Dl est isoelectrique, I’axe est a -90°. 
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11. LES INDICES : 


Certains indices doivent etre calcules obligatoirement et sont utiles au diagnostic des 
hypertrophies myocardiques. 

Dans les derivations precordiales, on utilise les criteres suivants : 

o Indice de Sokolov-Lyon : S en VI + R en V5 (normale < 35 mm sauf chez le 
sujet jeune ou il faut prendre 40mm) au-dela le trace est compatible avec une 
hypertrophie ventriculaire gauche. 

o Indice de Blondeau-Heller : S en V2 + R en V7. 

Une valeur superieure a 35 mm chez I’adulte et de 45 mm chez le sujet de moins 
de 20 ans est pathologique et traduit une hypertrophie ventriculaire gauche. 

II est considere par beaucoup comme plus sensible que le classique indice de 
Sokolow-Lyon. 

Dans les derivations peripheriques on utilise les criteres suivants : 

o Indice de Lewis: (amplitude de R en Dl - amplitude de R en Dill) + (amplitude 
de S en Dill - amplitude de S en Dl). 

(Normale comprise entre - 14mm et + 17mm). Les valeurs < -14mm traduisent 
une hypertrophie ventriculaire droite et superieures a +17mm une hypertrophie 
ventriculaire gauche. 

o Indice de White et Bock : fonde sur la somme de la positivite la plus grande en 
Dl et de la negativite la plus grande en D3 dont on retranche la somme de la 
negativite la plus grande en Dl et de la positivite la plus grande en D3. 

II est normalement compris entre - 14mm et + 17 mm. 

Cette formule est plus interessante que celle de Lewis quand I’onde Q est plus 
ample que I’onde S en Dl et D3 

o Indice de Cornell : SV3 + RaVL. (valeurs normales: < 20 chez la femme et < 28 
chez I'homme). 

o Rapport R/S <1 : en VI et >2 en V6. 


o Delai d'apparition de la deflexion intrinsecoide 

Ce delai d'apparition represente le temps que met I'onde de depolarisation a 
parcourir le myocarde, depuis I'endocarde jusqu'a Tepicarde; il est d'autant plus 
long que le myocarde est plus epais. Cette deflexion intrinsecoide se mesure sur 
les derivations precordiales en regard des ventricules : precordiales droites V3R - 
VI - V2 pour le calcul de la deflexion intrinsecoide du ventricule droit ; 
precordiales gauches V5 - V6 - V7 pour le calcul de la deflexion intrinsecoide du 
ventricule gauche. La mesure de la deflexion intrinsecoide se fait du debut de 
QRS (pied de I'onde q ou pied de I'onde R en I'absence d'onde q) jusqu'au 
sommet de I'onde R. II est inferieur ou egal a 0,03 seconde dans les derivations 
explorant le ventricule droit (en particulier VI), et a 0,04 seconde dans les 
derivations explorant le ventricule gauche (en particulier V6). Cette difference 
entre les ventricules droit et gauche s'explique par la difference d'epaisseur de 
leur paroi musculaire, respectivement 2,5 et 12 mm L'axe electrique : il est la 
resultante des differents vecteurs electriques correspondant a I'excitation de 
chaque fibre. II s'exprime par la mesure en degres de Tangle que fait ce vecteur 
avec l'axe horizontal. 
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12. L’ELECTROCARDIOGRAMME NORMAL DE L’ENFANT: 


Les electrodes utilisees doivent etre plus petites. 

La frequence cardiaque s’accelere regulierement de la fin de la premiere semaine au 3eme 
mois, pour decroitre ensuite regulierement jusqu’a I’age de 15 ans. Apres 3 ans le rythme est 
toujours inferieur a 100 par minute. 

L’onde P : sa duree augmente progressivement de la naissance a 16 ans. 

L’amplitude de I’onde P est faible en general ne depassant pas un mm avec un aspect 
diphasique frequent en VI et V2. 

L’espace PR est souvent inferieur a 0.12 seconde avant 3 ans et quelquefois jusqu'a 15 ans 
L’intervalle PR sera allonge au-dela de : 

-0,14 sec jusqu’a 1 ans. 

-0,16 sec de 1 a 5 ans. 

-0,18 sec de 5 a 15 ans. 

Le complexe QRS : son etude chez I’enfant est d’une grande importance. Sa duree 
augmente progressivement avec I’age sans jamais depasser 0.10 sec a 5 ans. 

L’axe AQRS : deviation axiale droite jusqu'a 3 mois (+120° ou plus) apres I’AQRS se 
stabilise entre 0° et 100° avec une moyenne a 60°. 

En derivations precordiales, la hauteur de I’onde S se modifie schematiquement ainsi :plus 
grande en VI qu’en V6 de la naissance a 6 mois, elle est egale dans les 2 derivations de 6 
mois a 1 ans . 

En pratique une onde R exclusive en VI et une onde R superieure a 9mm apres 5 ans sont 
tenues pour pathologiques. 

L’onde T : toujours positive en D1 et D2, positive ou negative en D3 toujours negative en 
aVR. Une onde T negative en D1 et D2 est toujours anormale. En precordiales : a la 
naissance I’onde T est positive en VI et V2, negative en V5 et V6. Apres 24 heures de vie 
I’onde T est toujours negative en VI et positive en V5 et V6. L’amplitude de I’onde T varie 
avec la respiration. 

13. L’ELECTROCARDIOGRAMME NORMAL DU SUJET AGE: 

L’age moyen de QRS est compris entre +30 et 60°. II y a une diminution importante de 
I’amplitude des ondes r en VI, V2 et V3 et une augmentation des ondes R en V5,V6. L’axe 
electrique de I’onde T est vertical. L’onde T est frequemment plate en V5 et V6. Des troubles 
de la conduction peuvent se voir. 


14. INTERPRETATION DE L’ELECTROCARDIOGRAMME : (9), (10), (11) 

Elle ne peut etre valide que si I'appareil est correctement etalonne et les electrodes 
correctement positionnees (vous devez verifier cela avant toute manipulation). 

Les renseignements suivants sont utiles a avoir pour I’interpretation : 

- Norn, prenom, date de naissance (etiquette). 

- Date et heure de I’enregistrement. 

- Numero de I’electrocardiogramme. 

- Diagnostic Clinique. 

- Medicaments en cours ou administres avant. 

- Douleurs thoraciques existantes ou non. 

- Pacemaker implante oui ou non. 

Dans les pathologies cardiaques, ou plusieurs electrocardiogrammes sont necessaires, 
marquer les differents emplacements des electrodes sur la peau au stylo. 
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Un electrocardiogramme normal n'elimine en aucun cas une pathologie cardiaque. Un 

electrocardiogramme anormal peut etre egalement tout a fait anodin. 

Etude analytique : 

On commence toujours par rechercher si I’activite cardiaque de notre patient est dirigee par 
le noeud sinusal, c’est-a-dire est-ce que le rythme est sinusal ? 

Le rythme est-il sinusal ? 

Un rythme cardiaque normal est un rythme dit «sinusal » : I'activite cardiaque est 
normalement sous controle du noeud sinusal se caracterise par 3 criteres : 

- 1 er critere : I’onde P positive en D1 et en D2. 

- 2 eme critere : onde P toujours avant QRS. 

- 3 eme critere : intervalle PR doit etre constant, c’est-a-dire ayant la meme valeur sur 
tout le trace electrocardiographique (pas de variability de la duree de I’intervalle PR). 

Le rythme est-il regulier ? 

La regularity d’un rythme se voit sur I’equidistance entre les sommets des ondes R. Si 
I’equidistance existe, le rythme est dit regulier. 


Quelle est la frequence cardiaque ? 

Comme nous I’avons vu dans le chapitre « calcul de la frequence cardiaque », la frequence 
cardiaque se calcule soit avec une calculette, soit en divisant le chiffre 300 par le nombre de 
grands carreaux de 5 mm de cote separant 2 sommets d’ondes R successifs. Par exemple si 
le nombre de grands carreaux est de 5, la frequence cardiaque sera de 60 par minute. La 
memorisation de la sequence « 300, 150, 100, 75, 60, 50 » permet ainsi une estimation 
rapide de la frequence, par exemple s'il y a 2 carres entre 2 QRS la frequence est de 150 
battements par minute, s'il y a 4 carres elle est de 75, s'il y a 6 carres elle est de 50. En cas 
d’arythmie, il est necessaire de faire la moyenne de 3 ou de 5 cycles successifs. 


On analyse ensuite la duree, (’amplitude et I’axe de I’onde P. 

On mesure la duree des interval les PR et PQ. 

On analyse ensuite la duree, (’amplitude et I’axe du complexe QRS. 

On analyse ensuite la duree, I’amplitude et I’axe de I’onde T. 

On etudie ensuite le point J (sus ou sous-decale par rapport a la ligne iso-electrique). 

On etudie ensuite la repolarisation ventriculaire : etude du segment ST en verifiant s'il 
se situe sur la ligne isoelectrique ou s'il presente un decalage (sous ou sus decalage). 

On etudie ensuite I’intervalle QT en calculant le QT corrige. 

Enfin on etudie les indices : Sokoloff-Lyon, Lewis, White et Bock, Cornell et Blondeau- 
Heller. 

Etude synthetique : 
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On terminera par I’etude synthetique qui consistera a rassembler toutes les anomalies 
rencontree et a etablir une conclusion de (’interpretation de I’electrocardiogramme. 


15- EXERCICE PRATIQUE D’INTERPRETATION D’UN 
ELECTROCARDIOGRAMME NORMAL. 

Interpretez cet electrocardiogramme d’une jeune femme agee de 37 ans. 

On commence par enregistrer les renseignements suivants : 

- Norn, prenom, date de naissance (etiquette). 

- Date et heure de I’enregistrement. 

- Numero de I’electrocardiogramme. 

- Diagnostic clinique. 

- Medicaments en cours ou administres avant. 

- Douleurs thoraciques existantes ou non. 

- Pacemaker implante oui ou non. 

Mme G. Zakia ne le 21 janvier 1980. 

Date de I’electrocardiogramme : 14 mars 2017. 

Pas de maladie connue. 

Ne prend aucun medicament. 

N’a pas de manifestations urgentes comme des douleurs thoraciques. 



Etude analytique : 

1- On commence par voir si I’electrocardiogramme a ete enregistre en voltage 
complet. 

Sur ce trace I’enregistrement entier s’est fait en voltage complet. On le sait grace au test que 
Ton voit au debut de I’enregistrement qui fait lOmvolts (il y a 10 carreaux, un carreau en 
ordonnee fait 0,1mvolt, cela fait 10x 0,1= lOmvolts). 
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Test voltage complef 


10mm 
= ImV 


Ligne isoelectrique 


/ 



Test Va voltage 


5 mm 
= 0,5 mV 


2- Le rythme est-il sinusal ? 

Le rythme est sinusal car: 

1 er critere : I’onde P est positive en D1 et en D2. 

- 2 eme critere : I’onde P est avant chaque QRS. 

- 3 eme critere : I’intervalle PR est constant, c’est-a-dire ayant la meme valeur sur tout le 
trace electrocardiographique (pas de variability de la duree de I’intervalle PR). 

3- Le rythme est-il regulier ? 

Le rythme est legerement irregulier car: 

II n’y a pas de reelle equidistance entre les sommets des ondes R. Les espaces RR sont 
legerement irreguliers et ne sont pas parfaitement equidistants. 

4- Quelle est la frequence cardiaque de cette malade ? 

La frequence cardiaque est de 75 par minute environ. 

On a divise le chiffre 300 par le nombre de grands carreaux de 5 mm de cote separant 2 
sommets d’ondes R successifs: 300/4= 75 par minute. Cependant il n’existe pas reellement 
toujours 4 grands carreaux entre les sommets des ondes R. Ici, il s’agit d’un calcul 
approximatif. Pour avoir la frequence reelle, il faut calculer la distance exacte entre les 
sommets des ondes R successifs sur 5 cycles et en faire la moyenne. La frequence 
cardiaque peut se calculer aussi a I’aide d’une calculette. 

5- Comment est I’auriculogramme (onde P) ? 

L’analyse de I’onde P, se fait toujours en D2 ou bien dans la derivation ou son amplitude est 
maximale. Ici nous I’avons analyse en D2. 

Duree : 0,08 sec. 

Amplitude : 1,5mm. 

Axe : + 30°, car I’amplitude de I’onde P en D2 est egale a I’amplitude de I’onde P en D1, I’axe 
de I’onde P est done a mi-distance entre D1 et D2. (Les axes se calculent toujours dans les 
derivations frontales, c’est-a-dire verticales). 

6 - Comment est I’intervalle PR ? 
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Mesure de I’intervalle PR : 0,16 sec. (Valeurs normales : 0,12sec a 0,20sec), il est done 
normal. 

7- Comment est I’intervalle QT du malade (QTm) et comment le corriger en fonction de 
la frequence cardiaque du malade (QTc) ? 

- Mesure de I’intervalle QT du malade (QTm): debut de QRS jusqu’a la fin de I’onde T. Elle 
s'effectue dans la derivation ou le QT est le plus long et la fin de I’onde T la plus visible 
(generalement Dll ou parfois V5/V6). La derivation choisie doit eviter une onde T plate ou 
une surimposition de T avec une onde U (8). 

Sur cet electrocardiogramme nous avons choisi la derivation D2 = QTm = 9 petits carreaux= 
9 x 0,04 sec= 0,36 sec = 360msec. 

- Mesure du QT corrige : La formule de Bazett est la plus utilisee (Attention formule en 
secondes) : QT corrige ou QTc = QTm/V(60/f) avec f = frequence ventriculaire ou 
QTm/Vintervalle R-R (en sec). 

Calcul de I’intervalle RR : 3 grands carreaux + 1 petit carreau= 16 petits carreaux. Intervalle 
RR= 16 x 0,04sec.= 0,64sec (Attention RR doit etre en secondes). 

V0,64ms = 0,8. 

QTc= 0,36sec/0,8 = 0,45sec = 450msec. L’intervalle QT corrige est normal, s’agissant d’un 
sujet de sexe feminin, le QTc doit etre inferieur a 460ms, done il est normal sur cet 
electrocardiogramme. 

Le QT corrige peut etre aussi calcule par un logiciel sur le site suivant: 

http://medica leu Lfree.fr/qtcorrige.htm I 
QT corrige 
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QT meiurt : 

Utilise* Frequence Cardiaque 
0 Utilise* Intcrvallc R-R 


Frequence: 
IntervaLLe R-R : 


bdi urn 




Calcutef 


QT corrige ; 449,999 ms 


lei, dans ce logiciel nous avons utilise les ms. Nous retrouvons exactement les memes 
valeurs que le calcul manuel: 450ms. 

Les valeurs normales du QT corrige sont les suivantes : 

< 440 ms chez I’homme (0,44 sec) et > 350 ms. 

< 460 ms chez la femme (0,46 sec) et > 350 ms. 

Le QT est dit raccourci lorsque sa valeur corrigee est inferieure a 350 ms (<0,35 sec). 

8- Comment est I’axe du complexe QRS ou complexe de depolarisation ventriculaire ? 

- L’axe de QRS a ete calcule a +20°, il est done normal, puisque I’axe de QRS doit etre 
compris entre 0° et +90°. 
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On a choisi la derivation D1 et la derivation aVL (on aurait pu choisir 2 autres derivations), on 
determine exactement la valeur algebrique des 2 derivations et on fait la resultante 
vectorielle en tragant les perpendiculaires aux derivations passant par la valeur calculee. 
L’axe est exactement a +20°, il est done normal. 


Void comment on a calcule I’axe de I’electrocardiogramme de notre malade. 
flU4^ IV.- .-m O - .1 Perpendiculaire a aVL 


Dl= +10 -3 =+7 


aVL= +3 


aVL= +6 -3 = +3 



Resultante a +20 


Dl=+7 


Axe de QRS a +20° 


Perpendiculaire a D1 


On peut aussi calculer I’axe de fagon approximative en regardant s’il y a un isodiphasisme 
dans une derivation (e’est-a-dire que les negativites sont egales aux positivites): I’axe est 
perpendiculaire a cette derivation, ou bien s’il y a une deflexion unique, I’axe est parallele a 
cette derivation. 

En D3, il semble exister un leger isodiphasisme avec un peu plus de negativite. L’axe est 
done legerement perpendiculaire a D3. Comme il est positif en D1, I’axe sera positif et se 
situera vers +30° (perpendiculaire de D3). En fait, il existe plus de negativite en D3 que de 
positivite et I’axe est plus vers +20° que +30°. 

- Duree de QRS : 0,08 sec. La duree normale du complexe QRS varie de 0,06 a 0,10 
seconde (en moyenne 0,08 sec) et se mesure du debut du QRS jusqu’a la fin de la derniere 
onde : onde S ou R, selon le cas. Ici, done la duree est normale. 

- Morphologie normale, aspect en accordeon de VI a V6, transition en V4. 

9- Comment analyser I’onde T ? 

Duree : 0,16 sec. 

Amplitude en D2 : 3mm 

Axe de I’onde T : +30° (I’axe de I’onde T se trouve exactement au milieu entre D1 et D2, 
e’est-a-dire +30°). II est normal chez cette malade car normalement il doit etre entre 0° et + 
70°. 

10- Comment analyser le point J et le segment ST ? 

Le point J et le segment ST se trouvent exactement sur la ligne isoelectrique dans toutes les 
derivations, ils sont done isoelectriques ce qui est normal. II n’y a ni sus-decalage ni sous- 
decalage sur cet electrocardiogramme. 

11- Etude des indices : 

Indice de Sokoloff-Lyon : S en VI + R en V5 (normale < 35 mm sauf chez le sujet jeune ou il 
faut prendre 40mm) S en VI = 8mm + R en V6 (ou se trouve le maximum) = 8mm. 

Total = 16mm (indice normal). 

Indice de Lewis, White et Bock : (amplitude de R en Dl - amplitude de R en Dill) + 

(amplitude de S en Dill - amplitude de S en Dl). 

(Normale comprise entre - 14mm et + 17mm). 

-C > i > 




(R en D1= 10mm) + (S en D3= 7mm) - (S en D1= 1mm) + (R en D3= 5mm) 

= 17mm - 6mm = + 11mm (indice normal). 

Indice de Cornell: SV3 + RaVL. (valeurs normales: < 20 chez la femme et < 28 chez 
I'homme). SV3 = 10mm + RaVL= 7mm. Total= 17mm. (indice normal dans notre cas). 

Indice de Blondeau-Heller: S en V2 + R en V7. Ne peut etre calcule sur ce trace 
electrocardiographique en raison de I’absence de la derivation V7. Cependant, si on assimile 
V6 a V7, le calcul sera le suivant: S en V2= 15mm + R en V6 (au lieu de V7) = 8mm. Total= 
15mm + 8mm = 23mm. La normale est :< 35 mm chez I’adulte et a < 45 mm chez le sujet de 
moins de 20 ans. 

Rapport R/S= en VI = 1mm/8mm. En V6= lOmm/Imm =10mm. (Normal chez I’adulte <1 : en 
VI et >2 en V6). 

12- Mesure du delai d'apparition de la deflexion intrinsecoYde : 

La mesure de la deflexion intrinsecoYde se fait du debut de QRS (pied de I'onde q ou pied de 
I'onde R en I'absence d'onde q) jusqu'au sommet de I'onde R. II est inferieur ou egal a 0,03 
seconde dans les derivations explorant le ventricule droit (en particulier VI), et a 0,04 
seconde dans les derivations explorant le ventricule gauche (en particulier V6). 

Delai d'apparition de la deflexion intrinsecoYde droite : en VI =0,02 sec. (V.normale : <ou= 
0,03sec) 

Delai d'apparition de la deflexion intrinsecoYde gauche : en V6= 0,03 sec. (V.normale : <ou= 
0,04sec) 

Etude synthetique : 

L’ensemble des donnees electrocardiographiques sont normales, I’electrocardiogramme est 
considere comme normal pour I’age et le sexe. 
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